2018 

Qualification 
Sat Sep 16 2017 
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Lineups 

SRI LANKA(SRI) 

11 MF MOHAMED NAZEERKHAN MOHAMED RIKAZ 

7 MF RAJAPAKSHA MUDIYANSE RALAHAMILLAGE DINUKA GAYATH 
RAJAPAKSHA 

2 DF NANAYAKKARA WARNAKULA PATABENDIGE RASANTHA DILRUKSHA 
PERERA 

10 FW PALANISAMI AJITH PRASANTH 

18 FW DELKADA KANKANAMGE VISALKA SULAKSHANA 

5 DF MOHAMED GAUZUL NIZAM MOHAMED NABEEL 45 

20 GK MATHARA ARACHCHIGE ASHAKTHA MIHIRU WIJESOORIYA 43 

16 FW EIKMAN DINIAYAS 

9 FW ZULFIKARDEEN AZEEZ MOHAMED AASHIQ 

19 DF BANDURAKADA RUMES MENDIS 

14 FW KODITHUWAKKU ARACHCHIGE CHAMATH HASARINDA 
KODITHUWAKKU 

BAHRAIN(BHR) 

7 DF ABDULRAHMAN SAYED MOHAMED MOHAMED * 56 * 85 

10 MF AMMAR JAAFAR MERZA ALI ABDULNABI 

15 MF SALEH BADER SALEH SHAMSAN HASAN BIN HAYEE 

12 DF AHMED ABDULHAMEED AHMED HASAN ABDULLA 

17 MF SAYED JAWAD HAIDER ABBAS JAAFAR ALI ALAWI *' 40 *• 36 

6 MF RASHED JAMAL MUSTAFA MOHAMED SALEH BUALLAI 

9 FW ABBAS FADHEL ABBAS JASIM HUSAIN ALASFOOR * 1 * 66 
22 GK ABDULLA SALEM JUMA SANAD JUMA ALANBAR 














20 MF KHALED HAITHAM ALI KHALIFA ALSHEROOQI 

5 DF HUSAIN MAJED ABDALI ABDULLA AHMED ALSAIRAFI 
4 DF HUSAIN ALI HASAN AHMED EBRAHIM ALSHOOFA 
Substitutes 

1 GKWAAS MIHINDUKULASURIYA GIHAN SANDEEPA 

21 GK MOHAMED NAUSHAD NUSKAN 

22 MF WANNI ARACHCHIGE SHEHAN HARSHANA PERERA 

12 FW MUJUBUL RAHMAN MOHAMED RUSKHAN 

23 MF RAMZEEN ABDUL HALIQ 

8 DF ARICHANDRAN RAVIKUMARAN THANUJAN 

17 FW FAISAL MOHAMED SIFAN 

15 FW WEERAPPULI REHAN BRAYAN 

3 DF ALI HUSAIN HAMAD ABDULHUSAIN HAMAD 

19 MF MAHMOOD ABDULREDHA JAAFAR HASAN MOHAMED 

23 FW ALI HASAN ABDULLA AHMED SALMAN AHMED 

1 GK YUSUF AHMED YUSUF AHMED ALASMAWI 
8 MF NASER EBRAHIM MOHAMED SAAD EID 
14 DF ISA ABDULLA ISA GHULOOM ALI 

11 FW HUSAIN ABDULKARIM MUBARAK ABDULAZIZ 
21 GK HASAN TAHA SAEED HASAN MOHAMED ZAID 

2 DF EHSAN MOHAMED ASAD MOHAMED ABDULLA 

13 MF ALI MOHAMED MUKHTAR GHULOOM BAQER 

18 MF ABDULRAHMAN ALI HASAN RASHED AHMED ALAJMI 
Team Officials 

ATUWAGEDARA SAMPATH BUDDIKA BANDARA 

ABBAS KHAN MOHAMED AJWAD 

SUZUKI CHIKASHI 

USHIODA YOSHINORI 

ABDUL BARSITH MUHISEEN 

NALAKA SANATH BANDARA DISSANAYAKE DISSANAYAKE 

MUDIYANSELAGE 

ISA HUSAIN YUSUF HUSAIN 

MOHSEN ALI ABDULLA MOHAMED ALI 

ELRASHID BUKHARI BABIKIR AHMED 

RASHED ABDULRAHMAN SAIF ABDULLA ALDOSERI 

EMAN ISMAIL 

KHALED SHAHEEN SANAD RASHED 
ABDULLA HASAN ABDULLA HASAN ARAFA 
AHMED SALAH MALALLA MOHAMED ABDULLA 
Referees 

HAYDER ABDULHASAN ALI UBAYDEE 
KHURRAM SHAHZAD 
ALI MUHAMMAD 
SUHAIZI BIN SHUKRI 
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Qualification 
Sat Sep 16 2017 
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Lineups 

BHUTAN(BHU) 

15 MF TSHELTHRIM NAMGYEL 

7 MF DORJI KHANDO 

8 MF LODAY WANGCHUK 58 

11 FW KINLEY DORJI 

5 DF JIGME PHUNTSHO 
10 FW KELZANG JIGMI 
4 DF SIDDARTH GURUNG 

9 MFSHERUB DORJI 

2 DF TOBDEN DRAKPA 31 
1 GKTENZIN DORJI 

12 MF KINGA WANGCHUK 
LEBANON(LIB) 

7 FW FARID KASSATLY 
21 MF HUSSEIN BDEIR 

3 DF ISSAATRISS 

1 GK KARIM SALAME 
17 DF YOUSSEF FINIANOS 

10 MF MAHDI ALAWIE 
9 FW SAMI EL SAID 
15 FW SAID SAAD 

11 FW MOHAMMAD KHALIFE 

8 DF SAJEDAMHAZ 

12 DF MOHAMAD ZGHEIB - 55 
Substitutes 










6 FW JIGDREL WANGCHUK 

16 DF KARMA CHETRIM 

18 DF NIMAGYELTSHEN 

17 DF TSHERING GYELTSHEN 

19 GK KARMA NIMA 

13 FW KARMATSHULTHRIM 

21 GK DENDUP NAMGYEL 

3 DF PEMA GYELTSHEN LEPCHA 
2 DF AHMAD AL HARAKEH 

20 MF WASSIM AYACH 

14 MF RALPH NADER HADCHITY ‘ 60 
19 DF PETER ALASSEILY 

23 GK HASSAN ABDALLAH 
6 DF ABDEL RAHMAN CHAMSIN 
5 FW ELIO SAMAHA 

16 MF MOHAMAD BAKER EL HOUSSEINI 

18 FW YOUSSEF ISSA 
13 FW HADI HASSOUN 

4 DF HOSSAM NEAMEH 

22 GK RAMI MJALLI 
Team Officials 

PASSANG TSHERING 
JIGME SINGYE 
CHENCHO DORJI 
JIGME NAMGYAL NORBU 
PHUB TSHERING 
NAMGAY TSHERING 
HUSSEIN ELJURDI 
EID KAMAR 
SOULTAN KASSEM 
SAAD EDDINE BALHAWAN 
RIAD AL ITANI 
CARLO KARAM 
BACHIR BECHARA 
BASSEM MOHAMAD 
Referees 

KASIMOV SHERZOD 
TAKAGI TAKUMI 
OKABE TAKUTO 
GAYNULLIN TIMUR 
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Sat Sep 16 2017 
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Lineups 

JORDAN(JOR) 

10 MF REZIQ MOHAMMED SALEH BANIHANI * 35 

11 FW MOHANNAD JEHAD AHMAD SEMREEN * 38 

4 DF MOHAMMAD HISHAM ALI HUSSEIN 

8 MF THAER ASHRAF MOUSA KHALEEL 

2 DF MOHAMMAD KHALDOON HAMED ALLAH ALHYARI 85 
22 GK OSAMA RAED MAHMOUD ALKAWAMLEH 

16 DF MAJD MOHAMMAD EID ALZAIED 

5 DF MOHAMMAD BASHAR (MOHAMMAD AMIN) BANI YASEEN 

3 DF FAYEZ FADI FAYEZ LUTFY 

9 DF AMER RASEM ADEL JAMOUS 

7 FW RASHED IBRAHIM BAKHEET ALHANAHNEH 58 
SAUDI ARABIA(KSA) 

22 GK SAAD ABDULLAH M YOUSEF 
2 DF AHMED HUSSAIN A ALNAKHLI 

11 MF SATTAM HASSAN M ALRUQI 58 

10 FW HASSAN HASHIM M AL ALI * 74 
14 MFAWAD HAIDAR A ALNASHRI 

5 DF RAYAN FAISAL S ALARFAJ 

12 DF TAHAR MOHAMMED T WADI 

4 DF MOHAMMED ALI M BARNAWI 86 

6 MF NASSER MAJED N HADHOOD 
18 FW KHALID HUSSAIN A KAABI 
16 MF KHALID SHAHER Y ALHIQWI 

Substitutes 

20 DF OTHMAN GHASSAN MOHAMMAD ELBASHABSHEH 
18 FW SHARIF AHMAD SH. BABLI 

23 FW AHMAD ALI MOHAMMAD ABUHSSEIN ALZGHOUL 


Cl CD 










21 DF ADEL ABED ALNASER ADEL ALMASRI 
1 GK KHADER FADI KHADER NASSAR 
15 MF QADRI HABES MAHMOUD ALSHATTI 

19 DF KHALEEL SAIL AHMAD ABU TEER 

6 MF MOHAMMAD JAMALAHMAD ISSA 

14 FW OBADA OMAR RAJA ALRUZI 

12 GK YAMEN ABEDELRAHMAN MAROOF AL MAH'D 
17 MF AHMAD MOHANNAD FAYEZ ALAQRABAWI 

13 FW RAYYAN ADNAN MOUSA ABUMARJOUB 

8 MF MESHARI AMEEN A ALMASHHARI 
23 FW JABER YAHYA J QARRADI 

21 GK MHMMED AHMED A ORIJAH 

7 MF BASIM HASSAN A HASSAN 

15 MF ABDULLAH SAAD A ALMUFARRIH 

17 MF ABDULMUHSEN ESSA M ALDOSSARY 

20 FW ABDULLAH ALI A ALBESHI 

9 FW SULTAN ABDULLAH E ALSERIHI 
3 DF HASSAN ALI AALASMARI 

19 MF ABDULAZIZ MUBARAK M AL ZANAN 
13 DF BANDER HUSSEIN Y WHAESHI 
1 GK MOHAMMED SALEEM H ALABSI 
Team Officials 

BADRAN MOH'D SULEIMAN ALSHAGRAN 
KAMEL ABDULLA ISMAIL JA'RAH 
ABDALLAH SAMIH ATIEN ELQUTATI 
MOUSA KHALEEL HUSSEIN ABU-REZG 
AHMAD MUSTAFA MOHAMMAD SAEED ALZAGHA 
ALI NUMAN SAMI JARADAT 
JUMA IBRAHIM MOH'D ABU THIAB 
KHALED MOHAMMAD AHMAD NEMER 
JABRIL IBRAHIM YALEMERI 
AHMED SAEED ALI BIN MAHFOODH 
MANSOUR MOSA E BINGASEM 
MOHAMMED ABDULLAH A ALABDALI 
ABDULRAHMAN MOHAMMED J ALSHAHRANI 
HASSAN MOSA A MAJRASHI 
ABDULRAHMAN SALEH A ALBUKHARI 
QASSEM JABR A ALTAYEB 
Referees 

AL GHAFRI HAMED TALIB SAIF 
KURBANOV CHARYMURAT 
OMAR MUBARAK MAZAROUA AL YAQOUBI 
PALVAN PALVANOV 
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Lineups 

BAHRAIN(BHR) 

7 DF ABDULRAHMAN SAYED MOHAMED MOHAMED 

10 MF AMMAR JAAFAR MERZA ALI ABDULNABI 

15 MF SALEH BADER SALEH SHAMSAN HASAN BIN HAYEE 

12 DF AHMED ABDULHAMEED AHMED HASAN ABDULLA 30 
17 MF SAYED JAWAD HAIDER ABBAS JAAFAR ALI ALAWI 

9 FW ABBAS FADHEL ABBAS JASIM HUSAIN ALASFOOR 
22 GK ABDULLA SALEM JUMA SANAD JUMA ALANBAR 

20 MF KHALED HAITHAM ALI KHALIFA ALSHEROOQI 25 
14 DF ISA ABDULLA ISA GHULOOM ALI 
5 DF HUSAIN MAJED ABDALI ABDULLA AHMED ALSAIRAFI 

13 MF ALI MOHAMED MUKHTAR GHULOOM BAQER 
UZBEKISTAN(UZB) 

20 MF ERGASHEV BOBURMIRZO 
3 MF BURIEV ABDURAUF 
17 FW CHIKRIZOV IGOR 

11 MF ROZIEV RUSLAN 

14 DF SABIROV DANIYAR 

10 MF JALOLIDDINOV JASURBEK 

16 MF SATTOROV MIRONSHOKH 83 

5 DF UBAYDULLAEV KHURSHIDBEK 

12 GK QODIROV MUMINMIRZO 

6 DF ABDULBEKOV JASURBEK 
9 MF SODIKOV JALOLIDDIN 

Substitutes 

3 DF ALI HUSAIN HAMAD ABDULHUSAIN HAMAD 











19 MF MAHMOOD ABDULREDHA JAAFAR HASAN MOHAMED 
23 FWALI HASAN ABDULLA AHMED SALMAN AHMED 

1 GK YUSUF AHMED YUSUF AHMED ALASMAWI 
8 MF NASER EBRAHIM MOHAMED SAAD EID 

11 FW HUSAIN ABDULKARIM MUBARAK ABDULAZIZ 

21 GK HASAN TAHA SAEED HASAN MOHAMED ZAID 

2 DF EHSAN MOHAMED ASAD MOHAMED ABDULLA 

18 MF ABDULRAHMAN ALI HASAN RASHED AHMED ALAJMI 
15 MF ABDUALIMOV JAVOKHIR 

1 GK YULDASHEV SHUKRON 

7 FW MAMASIDIKOV TEMUR 

4 DF ABDURASHIDKHUJAEV SARDOR 

2 DF SAIDOV MIRAZIZ 

13 FW SABIROV BOBURBEK 

19 MF KOSIMOV MIRJALOL * 89 

8 MF RAKHIMKULOV DIYORBEK 

22 FW MIRZASALIMOV BURONBEK 
18 DF JURAEV OTABEK 

21 GK MUKHAMMADJONOV HURSHIDJON 
Team Officials 

ISA HUSAIN YUSUF HUSAIN 
MOHSEN ALI ABDULLA MOHAMED ALI 
ELRASHID BUKHARI BABIKIR AHMED 
RASHED ABDULRAHMAN SAIF ABDULLA ALDOSERI 
EMAN ISMAIL 

KHALED SHAHEEN SANAD RASHED 
ABDULLA HASAN ABDULLA HASAN ARAFA 
AHMED SALAH MALALLA MOHAMED ABDULLA 
PULATOV SARVAR 
BURIEV SHUKHRAT 
ABDUMADJIDOV MUZAFFAR 
ABDUHODJAEV SHOVKAT 
NURALIYEV DILSHOD 
KHUZIYAKHMETOV MARAT 
AKRAMOV ZOHID 
KARIMJONOV BOTIRJON 
Referees 

AL GHAFRI HAMED TALIB SAIF 
KHURRAM SHAHZAD 
MOHD SHAHREEN BIN CHE OMAR 
SUHAIZI BIN SHUKRI 
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Lineups 

LEBANON(LIB) 

21 MF HUSSEIN BDEIR 

14 MF RALPH NADER HADCHITY 

3 DF ISSAATRISS 88 

1 GK KARIM SALAME 

17 DF YOUSSEF FINIANOS 

10 MF MAHDI ALAWIE 
9 FW SAMI EL SAID 

15 FW SAID SAAD 

11 FW MOHAMMAD KHALIFE 

8 DF SAJEDAMHAZ 35 

12 DF MOHAMAD ZGHEIB 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN(IRN) 

7 MF ALIREZA BAVIEH 

19 MF AMIR JAFARI SEIGHALANI 

5 DF HOSSEIN SHAVERDI *' 23 

9 MF MAHDI SEYEDI BARENJI *' 81 

3 DF SAEID KARIMAZAR 

4 DF SEYED POURIA TEYMORI 

6 MF YASIN SALMAN I 

2 DF AMIRHOSSEIN AZIZI “ 24 

8 MF MOHAMMADREZA SHAKIBKHOO 

11 FW ARIA BARZEGAR 

12 GK AMIRHOSSEIN NIKPOUR 
Substitutes 

7 FW FARID KASSATLY 

2 DF AHMAD AL HARAKEH 








20 MF WASSIM AYACH 

19 DF PETER ALASSEILY 
23 GK HASSAN ABDALLAH 

6 DF ABDEL RAHMAN CHAMSIN 
5 FW ELIO SAMAHA 
18 FW YOUSSEF ISSA 
13 FW HADI HASSOUN 
4 DF HOSSAM NEAMEH 

22 GK RAMI MJALLI 

20 MF ABOLFAZL ALIZADEH REYSANI 

13 FW ALIREZA ADHAMI GIGLOU 

21 DF AMIRHOSSEIN AMNZADEH 

23 MF AMIR REZA MOHARRAMI 

1 GK MOHAMMADREZA BAGHERI 

22 GK PAYAM PARS A 

15 MF SHERVIN REZAEI VALAGHOUZI 
10 FW AHMAD SHARIAT ZADEH 

14 MF SEYEDMOHAMMADHOSSEIN SEYEDIGERAYELI 

16 DF MOHAMMADREZA BARZANOUNI 

17 MF ALIREZA KHODABAKHSHI 

18 FW MAHDI FALLAH NASIMI 
Team Officials 

HUSSEIN ELJURDI 
EID KAMAR 
SOULTAN KASSEM 
SAAD EDDINE BALHAWAN 
RIAD AL ITANI 
CARLO KARAM 
BACHIR BECHARA 
BASSEM MOHAMAD 
GHADER DEHGHAN 
MOHAMMAD BABAEI 
HASHEM KHODADADI 
MOHAMMADREZA HAJIESBOEE 
ABBAS CHAMANIAN 
MAHMUD BAGHERI 
MORTEZA DEHGHANI SADRABADI 
HOSSEIN MORADI AVAR ZAMANI 
Referees 

AHMED FAISAL MOHAMMAD ALALI 
AYMAN FAISAL HAMZEH OBEIDAT 
KASIMOV SHERZOD 
GAYNULLIN TIMUR 
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Lineups 

SRI LANKA(SRI) 

11 MF MOHAMED NAZEERKHAN MOHAMED RIKAZ 

7 MF RAJAPAKSHA MUDIYANSE RALAHAMILLAGE DINUKA GAYATH 
RAJAPAKSHA 

2 DF NANAYAKKARA WARNAKULA PATABENDIGE RASANTHA DILRUKSHA 
PERERA 11 

10 FW PALANISAMI AJITH PRASANTH 

18 FW DELKADA KANKANAMGE VISALKA SULAKSHANA 

5 DF MOHAMED GAUZUL NIZAM MOHAMED NABEEL 

20 GK MATHARA ARACHCHIGE ASHAKTHA MIHIRU WIJESOORIYA 

9 FW ZULFIKARDEEN AZEEZ MOHAMED AASHIQ 

17 FW FAISAL MOHAMED SIFAN 

19 DF BANDURAKADA RUMES MENDIS 

14 FW KODITHUWAKKU ARACHCHIGE CHAMATH HASARINDA 
KODITHUWAKKU 
JORDAN(JOR) 

10 MF REZIQ MOHAMMED SALEH BANIHANI 

11 FWMOHANNAD JEHAD AHMAD SEMREEN * 18 *-'44 
4 DF MOHAMMAD HISHAM ALI HUSSEIN 

18 FW SHARIF AHMAD SH. BABLI 

8 MF THAER ASHRAF MOUSA KHALEEL 60 
22 GK OSAMA RAED MAHMOUD ALKAWAMLEH 
16 DF MAJD MOHAMMAD EID ALZAIED 

3 DF FAYEZ FADI FAYEZ LUTFY 

6 MF MOHAMMAD JAMALAHMAD ISSA 

9 DF AMER RASEM ADEL JAMOUS 53 











17 MF AHMAD MOHANNAD FAYEZ ALAQRABAWI 
Substitutes 

1 GK WAAS MIHINDUKULASURIYA GIHAN SANDEEPA 

21 GK MOHAMED NAUSHAD NUSKAN 

22 MF WANNI ARACHCHIGE SHEHAN HARSHANA PERERA 
16 FW EIKMAN DINIAYAS 

12 FW MUJUBUL RAHMAN MOHAMED RUSKHAN 

23 MF RAMZEEN ABDUL HALIQ 

8 DF ARICHANDRAN RAVIKUMARAN THANUJAN 
15 FW WEERAPPULI REHAN BRAYAN 

20 DF OTHMAN GHASSAN MOHAMMAD ELBASHABSHEH 

23 FW AHMAD ALI MOHAMMAD ABUHSSEIN ALZGHOUL *' 80 

21 DFADELABEDALNASERADELALMASRI 

2 DF MOHAMMAD KHALDOON HAMED ALLAH ALHYARI 
1 GK KHADER FADI KHADER NASSAR 

5 DF MOHAMMAD BASHAR (MOHAMMAD AMIN) BANI YASEEN 
15 MF QADRI HABES MAHMOUD ALSHATTI 
19 DF KHALEEL SAIL AHMAD ABU TEER 

14 FW OBADA OMAR RAJA ALRUZI * 71 * 54 

12 GK YAMEN ABEDELRAHMAN MAROOF AL MAH'D 
7 FW RASHED IBRAHIM BAKHEET ALHANAHNEH 

13 FW RAYYAN ADNAN MOUSA ABUMARJOUB 
Team Officials 

ATUWAGEDARA SAMPATH BUDDIKA BANDARA 

ABBAS KHAN MOHAMED AJWAD 

SUZUKI CHIKASHI 

USHIODA YOSHINORI 

ABDUL BARSITH MUHISEEN 

NALAKA SANATH BANDARA DISSANAYAKE DISSANAYAKE 
MUDIYANSELAGE 

BADRAN MOH'D SULEIMAN ALSHAGRAN 
KAMEL ABDULLA ISMAIL JA'RAH 
ABDALLAH SAMIH ATIEN ELQUTATI 
MOUSA KHALEEL HUSSEIN ABU-REZG 
AHMAD MUSTAFA MOHAMMAD SAEED ALZAGHA 
ALI NUMAN SAMI JARADAT 
JUMA IBRAHIM MOH'D ABU THIAB 
KHALED MOHAMMAD AHMAD NEMER 
Referees 

ADEL ALI AHMED KHAMIS ALNAQBI 
KURBANOV CHARYMURAT 
PALVAN PALVANOV 
ZAYED DAWOOD SALMAN KAMAL 
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Lineups 

INDIA(IND) 

6 FW VIKRAM PARTAP SINGH * 82 

11 MF GIVSON SINGH MOIRANGTHEM *- 53 

1 GK LALBIAKHLUA JONGTE 

4 DF SHABAS AHAMMED MOOTHEDATH 

5 DF GURKIRAT SINGH 

3 DF HARPREET SINGH 
19 DF SAMIR KERKETTA 

10 MF LALCHHANHIMA SAILO 
14 MF RICKY JOHN SHABONG 

7 MF RAVI BAHADUR RANA 

8 FW BEKEY ORAM *' 74 
PALESTINE(PLE) 

8 MF ROWAID M.A. SHAKLA 
10 FW AHMED M.Q. ISSA 

17 DFALI M.A.RABEI 

4 DF AMJAD M.H.QORAN 52 

2 DF MAHDI A.S. QOBBAJ 

16 GK MOHAMMED Y.A. HAMED 

18 MFSADEQ I.S. OBAID 

6 MFTAREQ M.M. ARAJ 

12 DF ABDALHADI J. A. SAKHEL 

9 FW ASHRAF M. A. ZYOUD 

5 MF OMAR Z. M. KABHA 35 
Substitutes 









2 DF MOIRANGTHEM THOIBA SINGH 

12 MFAENAM GRAFFENBERG JYRWA 

17 MF ERIC REMPUATPUIA CHHANGTE 
9 FW RIDGE MELVIN DEMELLO 

16 DF SANDIP MANDI 

18 FW SHANON ALEIXINHO VEIGAS 

22 FW SUBUNGSA BASUMATARY 

20 GK MANIK BALIYAN 

21 DF LALROKIMA 

13 FW HARPREET 

15 FWADARSH RAI DAS 

23 GK NIRAJ KUMAR 

19 MF MAHMOUD M. M. WRIDAT 

14 MF QOSSAY K. I. BATTAT 

11 MF ALQASSAM A.Z. MARSHOOD 

22 GK BARAA M.I.RISHEH 
13 DF LAYTH B.S. SAFADI 

15 DF OMAR F. M. ELEYAN 

1 GK OSAMA T. H. SHARABATI 

3 DF MUATH H. H. BARHOUSH 

23 MF TAREQIMAD J. M. BANIOWDA 
21 MF HASHEM A. Y. ABUHAMMAD 

20 FW BASHAR O. R. SAID 
7 MFALI R. A. SHADAFNH 

Team Officials 

BARRETO JUDE TIOFILO 
FELIX DE SOUZA 
BIBIANO FERNANDES 
SHOUBHIK MUKHOPADHYAY 
ABHISHEK SANJIV WAGH 
ROCKY 

LOAI K. I. ALSALEHI 
MOHAMMAD W A ABDALLAH 
BADER AHMAD BADER AQEL 
YAHYA MUSA MOUHAMMED JALAYTA 
MUSTAFA AY QATTARI 
MUSTAFA M A MAREE 
MOHAMMED Q H ABU ARRA 
Referees 

JANG CHOLJIN 
PARK INSUN 

MONGKOLCHAI PECHSRI 

YAQOUB YOUSUF QASEM HASAN ALHAMMADI 
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KYRGYZ REPUBLIC(KGZ) 

4 DF ILIA BROVKIN 8 

8 MF BEKZAT KENZHEBEKOV 

14 MF MIRLANBEK KHUDAIBERDIEV 

5 DF RUSTAM SATYLGANOV 

3 DF TAALAIBEK UULU BEKZATBEK 

6 DF ZHUSUP ZHYRGALBEKOV 

16 GK SHUMKARBEK TOPCHUBAEV 

12 DF ROSLOV ALEKSANDR 

2 DF SHIPOVSKII SERGEI * 16 

19 FW SUERKULOV AIBEK 

9 MF RYSBEKOV BEKKHAN 
LEBANON(LIB) 

21 MF HUSSEIN BDEIR 

20 MF WASSIM AYACH 

14 MF RALPH NADER HADCHITY 

3 DF ISSAATRISS 

17 DF YOUSSEF FINIANOS 

10 MF MAHDI ALAWIE 

13 FW HADI HASSOUN 

11 FW MOHAMMAD KHALIFE 90 
8 DF SAJEDAMHAZ 

12 DF MOHAMAD ZGHEIB 

22 GK RAMI MJALLI 
Substitutes 

10 FWAKTAN BEREKEEV 









18 FWATAI DZHOLDOSHBEKOV 
11 MF ERBOLKULTAEV 

23 MF BEKZHAN NURZHAN UULU 

21 MF KANATTABYLDIEV 
13 GK MEDER USON UULU 

22 DF BEKTUR ZAMIRBEK UULU 

17 FW DASTANZHAN UULU BEKNAZAR 
15 MF ERKINBEK UULU KUBATBEK 

1 GK CHOMOEV SULTAN 
20 DF SABIROV KALMAT 

7 FW TALANTBEKOV BAIASTAN 
7 FW FARID KASSATLY 

2 DF AHMAD AL HARAKEH 

19 DF PETER ALASSEILY 
1 GK KARIM SALAME 

23 GK HASSAN ABDALLAH 

6 DF ABDEL RAHMAN CHAMSIN 
5 FW ELIO SAMAHA 
9 FW SAMI EL SAID 

18 FW YOUSSEF ISSA 

15 FW SAID SAAD 90 
4 DF HOSSAM NEAMEH 
Team Officials 

PRYADKIN KIRILL 
HAMZA F M AAALSARRAF 
RAKHMATOV ERIK 
ABDULLAH M F M S ALMUTAIRI 
CHOIBEKOV ERMEKBAI 
GARIFULIN ILDAR 
ALYKULOV AZAMAT 
HUSSEIN ELJURDI 
EID KAMAR 
SOULTAN KASSEM 
SAAD EDDINE BALHAWAN 
RIAD AL ITANI 
CARLO KARAM 
BACHIR BECHARA 
BASSEM MOHAMAD 
Referees 

ASIT KR SARKAR 

SRIKRISHNA COIMBATORE RAMASWAMY 
TAKAGI TAKUMI 
OKABE TAKUTO 


2018 

Qualification 


Wed Sep 20 2017 


IRAQQRQ 


0 


D 


2 

D \ 

1 

2 


1st Half 


nd Half 


Ext. Time 


Penalty Kick 


2 

2 

SI 



Lineups 

IRAQ(IRQ) 

1 GK MOHAMMED HASAN HADI AL-HAMADANI 
22 DF AHMED AYAD ABBAS AL-HILFI 

15 DF AHMED ALI ADIL MUTASHAR ALBU-DARAJ 
11 FW HASAN SALMAN SHAN AN 

2 DF HUSSEIN JASIM MOHAMMED AL LATEEF 

7 MF MOHAMMED RIDHA FAISAL HASAN ALGHANNAMI 
19 MF ABDULRAZZAQ QASIM KADAH SUBAIHAWI 

8 MF MURTADHAAHMED SHAYEA AL-FURAIJI 
4 DF MOSTAFA IRMAYYIDH MUHI 

13 MF MOHAMMED LUAY JASIM MANDALAWI * 69 

9 FW MOHAMMED SADEQ HASAN A. ABDULZAHRA 
NEPAL(NEP) 

14 MF DARSHAN GURUNG 28 

10 FW BIRJESH CHAUDHARY 
4 DF SANJIBARYAL 

7 MF ROSHAN RANA MAGAR 

15 MF KARLOSH BAKHARIYA 

3 DF DEEPAK BHANDARA 

11 FW RAN JAN PUN 

6 DF RANDIP PAUDEL 
18 FWAKASH BUDHA MAGAR 

16 GK BISHAL SUNAR 
2 DF ROSHAN DONG 

Substitutes 

18 FW HASAN MAJEED KHALEEFAH AL-DHAMADAWI 
14 DF ALI KADHIM MOHASIN KINANI 









10 FW AHMED ABDULLAH AMEEN DARI GUL 

16 FW ABDULLAH HASSOON HAMEED 

23 GK MOHAMMED AHMED CHASIB AL-KINANI 

20 MF SAJID ABBAS HASHIM AL-LAMI 

6 MF HUSSEIN KHALID HADI ALMAGED 
3 DF ALKARAR HAYDERALI HUSSEIN 

12 GK ALI MOHAN KALBSH AL-SAEDI 

5 DF ALI NAEEM MOHAMMED AL-ATTWANI 

17 DF MURTADHA MOHAMMED HUSSEIN ALI 

21 FW SALAH GHAZI TALIB 

19 MFSANJU SHRESTHA 
1 GK ROHIT KARKI 

22 MF NISHAN RAWAL 

9 FW ABHISHEK SHRESTHA 
17 MF SAUGAT KHAWAS 
5 MF PUKAR KHADKA 

20 GK SIDDHANTA RANA MAGAR 

13 DFASHIM GURUNG 
12 MFANJAL MAHARJAN 

23 MF ASHOK KINGRING MAGAR 

21 DF SUBASH KARKI 

8 FW SHYRAB LO TAMANG 
Team Officials 

AHMED JUMAAH AHMED AL-OBAIDI 
SHAKIR MOHAMMED SABBAR 
AMMARZUHAIR LUAIBI 
ALI HUSSAIN MSHARBIT AL-KAABI 
ALI HADI MOHSIN 

ABDULRAHMAN TAHA MOHAMMED AL-AZZAWI 
SAAD HUSSEIN ABBAS AL-AMERI 
ALI EWHAYYIB SHNAIN AL-MAJIDI 
BIKASH MALLA 
SANOJ SHRESTHA 
NABIN MAHARJAN 
SUNIL KUMAR SHRESTHA 
ACHYUT RAJ GHIMIRE 
SUMIT SHRESTHA 
RABINDRAJOSHI 
TAKEDA CHIAKI 
Referees 

TSAPENKOANDREY 
KOCHKAROV BAKHADYR 
MASHENTSEV DMITRII 

WEERAKKODYKARAGE KASUN LAKMAL WEERAKKODY 


2018 



Qualification 
Wed Sep 20 2017 


B 


1 st Half 


B 


ana 


2 


2nd Half 


B 


SI 


Ext. Time 


B 



0 Penalty Kick 


si 


Lineups 

OMAN(OMA) 

11 FW OMAR NASSER RAJAB AL SALTI * 45 

23 DF MULHAM YOUSUF RABIA AL SINAIDI * 61 25 

3 DF FAHAD SAID SUWAID AL RASBI * ’ 43 

1 GK MITHAM ALI SALIM AL AJMI 

10 FWALAZHAR HAMZA ABDUL RAHIM AL BALUSHI 

4 DF MUNTASAR TALIB MOHAMMED AL ZADJALI 

8 DF HAMED WALEED KHAMIS AL MUKHAINI 

17 MF WAIL SULAIMAN KHAMIS AL HARTHY 

9 FW QUSAI SALIM KHAMIS AL-JARADI 

2 DF ISSA KHALFAN ABDULLAH AL-NAABI * 8 

19 DFTARIQ KHAMIS SAID DHANI AL-MASHARY * 88 
MALDIVES(MDV) 

11 MF ISMAIL YOOH RIFATH 

10 FW IBRAHIM IMRAN 

2 DF MOHAMED FAIHAAN IMRAN 
19 MF MOHAMED NAISH NASIH 
1 GK MOHAMED RAIF ABDULLA 

6 DF AHMED NAHIL IBRAHIM 

7 MF AHMED SAMAH 

8 FW IBRAHIM ILHAN ISMAIL 
23 DF MOHAMED ABAN IMRAN 
13 FW YOUSUF SIDHAAM ALI 

Substitutes 

18 FW OSAMA SULAIMAN SAIF AL-HADABI 










7 DF ABDUL RAHMAN KHALIFA AL SHEIADI 

21 MF HARIB KHAMIS AL ADAWI 

22 GKAL KHALIL AHMED ALHOSNI 

15 DF MOHAMMED RASHID JUMAAL BALUSHI 

14 FW NASSER 'ABDALLAH MOHAMMED AL NAABI * 64 *' 72 

16 MF ABDUL HAKIM JASIM HAMED ABDULLAH AL UWAISI 
6 MF DAWOOD SULAIMAN SAID AL-JABRI 

12 GK RASHAD MUSALLIM RASHID ALHABSI 

13 MF ABDULLAH MOHAMMED KHAMIS MOHAMMED AL FLAITI 

20 MF LIYTH SARAHAN SABAYAA AL YAQOUBI 
5 MFALI HAMED MOHAMMED AL-DHAHRI 

15 FW MOHAMED MAAISH MAUSOOM 

16 MF RAYYAN ZUBAIR 

21 MFAREEN ABDULLA IBRAHIM 
18 GK ABDULLA SHAFIU 

4 DF IBRAHIM ANOOF 

5 DF MOHAMED EAKAAL AHMED MUJUTHABA 
9 FW AHMED RASLAAN HAMEED 

3 DF MOHAMED RIFAQ NASIR 

22 GK YOOSUF MEESAM ABDULLAH 
12 DF HASSAN ZIYAADH 

20 MF YAISH MUSTHOFA 

14 MF AHMED RAISHAM HUSSAIN 
Team Officials 

HILALALI SAIFALAUFI 

ZAHIR SULAIMAN ZAHIR AL QAMSHOOI 

YA'QOUB SA'UD SAIF AL SABAH I 

SULTAN HILAL SULTAN AL HOSNI 

MURAD ALI JUMAAL MAQBALI 

ANDRII ANDRUKHOV 

HAMDAN RASHID SALEEM AL-MAANI 

MOHAMED ABDULLAH MOHAMED AL HARTHY 

KHALID ABBAS HARITH AL YARABI 

NASHID AHMED 

IBRAHIM SALEEM 

MOHAMED SHAZLY 

ALI SIYAM 

ABDUL HAKEEM MOOSA 
MOHAMED MIMRAH 
Referees 

ALI MIRZABEIGI 
FAHAD AWAIEDH FALUMRI 
HAMAD ALI YOUSEF ABDULLA ALALI 
BONYADIFARD MOOUD 


2018 


Qualification 
Wed Sep 20 2017 
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E 
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E 


2nd Half 


E 


SI 


Ext. Time 


E 



0 I Penalty Kick 


E 


Lineups 

TAJIKISTAN(TJK) 

7 DF EMOMALI AHMADKHON 69 
18 FW KHASANOV AZIZBEK 

22 MF KHOLOV ISROIL 

14 MF RAHMATOV SHARIFBEK 

11 DF SANGOV SHOHRUKH 

8 FW ZABIROV NIDOYOR 

10 FW ZAIROV ISLOM *•' 76 

2 MF SHARIPOV JONIBEK 
5 MF NAZAROV SHAHROM 

23 GK QIRGHIZBOEV SHOHRUKH 

4 DF LITFULLAEV MUHAMMADRASUL 40 
SYRIA(SYR) 

9 FW AHMAD HATEM 

4 DF AHMAD AJJOUR 

12 MF AHMAD YASIN DALI 

3 DFAMJAD ALHALLAK 

5 DF KHALIL ALKADO 

6 MF ABDUL MAJID SHRBAJI 

10 FW MOTHANNA ARKAWI 

15 DF MHD.HATEM AL NABULSI 
22 GK MHD.TALAL ALKASHAK 
17 DF YASIN ABO KRSH 

21 DF M-KOTAIBAH ALDABBAGH 
Substitutes 










13 FW ELMURODOV SHUHRAT 

17 DF KHOLIKOV UMEDJON 
21 FW ISMOILOV SUNATULLO 
9 MF SOIROV RUSTAM 

12 FW AZIMOV MEHROBJON 
23 GK GHOIBOV AZIZJON 

20 FW DADABOEV SHERZOD 
19 FW RAKHIMOV ALISHER 
3 FW RAFIEV MARUF 
1 GK IBROHIMOV KOMRON 

6 FW SATTOROV JAMSHED 

15 FW RIZOMOV MUHAMADJON 

19 MFAHMADAMARA 

1 GK MOHAMMAD OSMAN 
8 MF IBRAHIM JUMROK 

13 FW ABDAL RHMAN AL KHATIB 

20 MFALI ZEINEH 

11 MF OMAR NAGHNUGH 

2 DF MOHAMAD BARAAABOU ARSHID 

14 MF MOHAMMAD JIHAD ALHLWANI 

7 MF MOHAMMAD MAATOUK 

18 MF MAHMOOD AL ASWAD 
23 GK MOHANAD CHANTA 

16 MF ABDULHAFIZ MAWARDI 
Team Officials 

NUROV UMAR 
RAHMONOV SAFARALI 
NOROV ASATULLO 
RAKHIMOV ZAYNIDIN 
NASYROV BAKHODUR 
KHOLOV MIRODZHIDDIN 
ABDALWAKEL ALMASSRI 
BASEM AL MALLAH 
AHMAD ALSALEH 
KHALED JAMMAL 
MALEK SHAKKOUHI 
MAHMOUD FAYOUD 
ANWAR AL BAKR 
MOHAMMAD AKKASH 
Referees 

BINLAPREEDA 
KANG DONGHO 
KIM HEE GON 
SIVAKORN PU-UDOM 
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Qualification 
Wed Sep 20 2017 
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Ext. Time 
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Penalty Kick 
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Lineups 

YEMEN(YEM) 

9 FW YAHYA ESAM ABDO AL-BALEET * 82 

2 FW SULTAN YOUSEF HAIDAR THABIT *' 27 

17 FW SAAD ALI SALEH ABDULLAH AL-QAAOD 

4 FW HAMZAH MOHAMMED HAMOOD GHALEB SABAH * 90 
19 FW ABDULKAREEM ALI MOHAMMED AL-NOOBAH 

12 FW OSAMAH SAMER DERHEM YAHYA AL-BAADANI * 18 * 86 

10 FW SADEQ MOHAMMED RASHED AHMED AL-GALAL 

5 FW AKRAM ADEL YUSR SAEED MOHAMMED 

7 FW TAMER NADHEL SAEED SENAN * 67 

18 FW HAMID YAHYA HAMID AL-DHUBRI 

1 GK ABDULLAH ABDULHAKIM HASAN MOHAMMED AL-SADI 
QATAR(QAT) 

1 GK YOUSEF ABDULLAH M BALIDEH 

5 DF ABDULRAHMAN IBRAHIM S A AL-BASTI 

7 MF JASSIM FAHAD ATH AL-ZARRA *' 7 
10 FW ABDULLATIF HASSAN A H AL-ISHAQ 
12 DF ABDULLA ESSA M H AL-SULAITI 

16 FW AHMAD KHALID A S ALOBAIDLI 

6 MF JASSEM GABER E ABDULSALLAM 

8 MF OSAMAH ABDULKARIM A ALTAIRI 

2 DF ABDALLA SIRELKHATIM A YOUSIF 

17 FW CHALPAN ABDULLAH ABDULNASIR 
14 DF YAHYA MASHOOR K ALLEIMON 








Substitutes 

11 FW FAISAL ABDULLAH MOHAMMED SAIF 

22 FW ABDULRAHMAN AHMED ALI AL-RAIMI 

16 FW MOHANAD ALI MOHAMMED HAMOOD AL-GARASH 
3 GK MOHAMMED KHALED AHMED MOHAMMED AL-FAKIH 
21 FW HASAN EBRAHIM ALI AYASH 

14 FW ABDULLAH AHMED ABDULLAH AL-ANESI 
13 FW ABDULRAHMAN KHALED ABDELLAH ALI 

8 FW SUHAIL AREF ABDULRAQEB AL-SELWI 

15 FW ABDULRAHMAN AHMED MOHAMMED QASEM AL-ASHWAL 

20 FW SAIF FADHL MOHAMMED ALI 

9 FW ABDULRAHMAN HASSAN A S AL-ABDULRAHMAN 90 

15 DF SAOUD ABDULRAB M A ALYAFEI 

3 DF KHALIFA YOUSUF H M ALOBAIDLI 

21 FW ABDULLA YASER N M KUSI 

23 GK ABDULRAHMAN ALI M Y AL-HAY 
13 DF FAISAL METEB A B AL-MANSOORI 

19 FW JABER MESHLESH J M AL-KHAYARIN 

4 MF AHMAD ALI A A AL-MULLA 

20 MF IBRAHIM METEB A B AL-MANSOORI 

22 GK ALI MOHAMMED A GHULAIS 
11 MF ABDULLA BADR A A ALYAZIDI 
18 FW YOUSEF OTHMAN A THABIT 

Team Officials 

WAIL GHAZI EBRAHIM AL-AGHBARI 
ABDULRAHMAN QASEM SAEED AL-SHARGABI 
SALAH SALEM MOHAMMED AL-AZZANI 
M. SABAH KHATAM 
ALI GUMAAN SALEM BA SAEEDA 
AHMED MOHAMMED QASEM AL-GAADI 
ABDULSALAM QAID MOHAMMED AL-ASBAHI 
MOHAMMED YAHYA AHMED AL-RAWHANI 
FELIPE SANCHEZ MATEOS 
CALLUM GRANT WALSH 
FRANCESCO FARIOLI 
MIGUEL ANGEL RAMIREZ MEDINA 
HAMED AYEDH H A AL-AHBABI 
DANIEL SEBO 
MOURAD MOKRANI 
JASSIM MOHAMMED A AAL-SUMAITI 
Referees 

HUSSEIN ABO YEHIA 
MOHD ARIF SHAMIL BIN ABD RASID 
MUHAMMAD NAZMI BIN NASARUDDIN 
SAMER BADR 
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Lineups 

SAUDI ARABIA(KSA) 

22 GK SAAD ABDULLAH M YOUSEF 

8 MF MESHARI AMEEN A ALMASHHARI * 33 

11 MF SATTAM HASSAN M ALRUQI 

10 FW HASSAN HASHIM M ALALI * 36 

14 MFAWAD HAIDAR A ALNASHRI 

5 DF RAYAN FAISAL S ALARFAJ 

15 MF ABDULLAH SAAD A ALMUFARRIH 

12 DF TAHAR MOHAMMED T WADI 

4 DF MOHAMMED ALI M BARNAWI 

6 MF NASSER MAJED N HADHOOD 

18 FW KHALID HUSSAIN A KAABI *•' 51 
BAHRAIN(BHR) 

7 DF ABDULRAHMAN SAYED MOHAMED MOHAMED 
10 MF AMMAR JAAFAR MERZA ALI ABDULNABI 

15 MF SALEH BADER SALEH SHAMSAN HASAN BIN HAYEE 

12 DF AHMED ABDULHAMEED AHMED HASAN ABDULLA 
17 MF SAYED JAWAD HAIDER ABBAS JAAFAR ALI ALAWI 

9 FW ABBAS FADHEL ABBAS JASIM HUSAIN ALASFOOR 
22 GK ABDULLA SALEM JUMA SANAD JUMA ALANBAR 
20 MF KHALED HAITHAM ALI KHALIFA ALSHEROOQI 

14 DF ISA ABDULLA ISA GHULOOM ALI 

5 DF HUSAIN MAJED ABDALI ABDULLA AHMED ALSAIRAFI 

13 MF ALI MOHAMED MUKHTAR GHULOOM BAQER 










Substitutes 

2 DF AHMED HUSSAIN A ALNAKHLI 
23 FW JABER YAHYA J QARRADI 
21 GK MHMMED AHMED A ORIJAH 

7 MF BASIM HASSAN A HASSAN 

17 MF ABDULMUHSEN ESSA M ALDOSSARY 

20 FW ABDULLAH ALI A ALBESHI 

9 FW SULTAN ABDULLAH E ALSERIHI 

3 DF HASSAN ALI AALASMARI 

19 MF ABDULAZIZ MUBARAK M AL ZANAN 

13 DF BANDER HUSSEIN Y WHAESHI 

1 GK MOHAMMED SALEEM H ALABSI 

3 DF ALI HUSAIN HAMAD ABDULHUSAIN HAMAD 

19 MF MAHMOOD ABDULREDHA JAAFAR HASAN MOHAMED 

23 FW ALI HASAN ABDULLA AHMED SALMAN AHMED 

1 GK YUSUF AHMED YUSUF AHMED ALASMAWI 

8 MF NASER EBRAHIM MOHAMED SAAD EID 

11 FW HUSAIN ABDULKARIM MUBARAK ABDULAZIZ 

21 GK HASAN TAHA SAEED HASAN MOHAMED ZAID 

2 DF EHSAN MOHAMED ASAD MOHAMED ABDULLA 

18 MF ABDULRAHMAN ALI HASAN RASHED AHMED ALAJMI 
Team Officials 

JABRIL IBRAHIM YALEMERI 

AHMED SAEED ALI BIN MAHFOODH 

MANSOUR MOSA E BINGASEM 

MOHAMMED ABDULLAH A ALABDALI 

ABDULRAHMAN MOHAMMED J ALSHAHRANI 

HASSAN MOSA A MAJRASHI 

ABDULRAHMAN SALEH A ALBUKHARI 

QASSEM JABR A ALTAYEB 

ISA HUSAIN YUSUF HUSAIN 

MOHSEN ALI ABDULLA MOHAMED ALI 

ELRASHID BUKHARI BABIKIR AHMED 

RASHED ABDULRAHMAN SAIF ABDULLA ALDOSERI 

EMAN ISMAIL 

KHALED SHAHEEN SANAD RASHED 
ABDULLA HASAN ABDULLA HASAN ARAFA 
AHMED SALAH MALALLA MOHAMED ABDULLA 
Referees 

ADEL ALI AHMED KHAMIS ALNAQBI 
HAYDER ABDULHASAN ALI UBAYDEE 
SUHAIZI BIN SHUKRI 
ZAYED DAWOOD SALMAN KAMAL 
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PALESTINE(PLE) 

19 MF MAHMOUD M. M. WRIDAT 

14 MF QOSSAY K. I. BATTAT 
10 FW AHMED M.Q. ISSA 

4 DFAMJAD M.H.QORAN 
13 DF LAYTH B.S. SAFADI 

2 DF MAHDI A.S. QOBBAJ 

16 GK MOHAMMED Y.A. HAMED 

18 MFSADEQ I.S. OBAID 

3 DF MUATH H. H. BARHOUSH 1 

21 MF HASHEM A. Y. ABUHAMMAD 

5 MF OMAR Z. M. KABHA 
IRAQ(IRQ) 

1 GK MOHAMMED HASAN HADI AL-HAMADANI 

22 DF AHMED AYAD ABBAS AL-HILFI * 67 

10 FW AHMED ABDULLAH AMEEN DARI GUL 

15 DF AHMED ALI ADIL MUTASHAR ALBU-DARAJ 

11 FW HASAN SALMAN SHAN AN *' 50 

2 DF HUSSEIN JASIM MOHAMMED AL LATEEF 

7 MF MOHAMMED RIDHA FAISAL HASAN ALGHANNAMI 

19 MF ABDULRAZZAQ QASIM KADAH SUBAIHAWI 20 * 72 

4 DF MOSTAFA IRMAYYIDH MUHI 

20 MF SAJID ABBAS HASHIM AL-LAMI 

9 FW MOHAMMED SADEQ HASAN A. ABDULZAHRA 
Substitutes 

8 MF ROWAID M.A. SHAKLA 








17 DFALI M.A.RABEI 

11 MF ALQASSAM A.Z. MARSHOOD 

22 GK BARAA M.I.RISHEH 

6 MFTAREQ M.M. ARAJ 78 

15 DF OMAR F. M. ELEYAN 

1 GK OSAMA T. H. SHARABATI 

12 DF ABDALHADI J. A. SAKHEL 

23 MF TAREQIMAD J. M. BANIOWDA 
9 FW ASHRAF M. A. ZYOUD 

20 FW BASHAR O. R. SAID 

7 MFALI R. A. SHADAFNH 

18 FW HASAN MAJEED KHALEEFAH AL-DHAMADAWI 
14 DFALI KADHIM MOHASIN KINANI 

16 FW ABDULLAH HASSOON HAMEED 82 * 89 
23 GK MOHAMMED AHMED CHASIB AL-KINANI 

8 MF MURTADHAAHMED SHAYEA AL-FURAIJI 
6 MF HUSSEIN KHALID HADI ALMAGED 

3 DF ALKARAR HAYDER ALI HUSSEIN 

12 GK ALI MOHAN KALBSH AL-SAEDI 

5 DFALI NAEEM MOHAMMED AL-ATTWANI 

17 DF MURTADHA MOHAMMED HUSSEIN ALI 

13 MF MOHAMMED LUAY JASIM MANDALAWI 

21 FW SALAH GHAZI TALIB 
Team Officials 

LOAI K. I. ALSALEHI 
MOHAMMAD W A ABDALLAH 
BADER AHMAD BADER AQEL 
YAHYA MUSA MOUHAMMED JALAYTA 
MUSTAFA AY QATTARI 
MUSTAFA M A MAREE 
MOHAMMED Q H ABU ARRA 
AHMED JUMAAH AHMED AL-OBAIDI 
SHAKIR MOHAMMED SABBAR 
AMMARZUHAIR LUAIBI 
ALI HUSSAIN MSHARBIT AL-KAABI 
ALI HADI MOHSIN 

ABDULRAHMAN TAHA MOHAMMED AL-AZZAWI 
SAAD HUSSEIN ABBAS AL-AMERI 
ALI EWHAYYIB SHNAIN AL-MAJIDI 
Referees 

KOCHKAROV BAKHADYR 

MASHENTSEV DMITRII 

JASEM ABDULLA YOUSEF ABDULLA AL-ALI 

YAQOUB YOUSUF QASEM HASAN ALHAMMADI 
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SYRIA(SYR) 

8 MF IBRAHIM JUMROK 

4 DF AHMAD AJJOUR 

12 MF AHMAD YASIN DALI 
3 DFAMJAD ALHALLAK 

5 DF KHALIL ALKADO 

13 FWABDALRHMAN ALKHATIB 90 

6 MF ABDUL MAJID SHRBAJI 

10 FW MOTHANNA ARKAWI 

22 GK MHD.TALAL ALKASHAK 
17 DF YASIN ABO KRSH 

21 DF M-KOTAIBAH ALDABBAGH 
OMAN(OMA) 

11 FW OMAR NASSER RAJAB AL SALTI * 67 

23 DF MULHAM YOUSUF RABIA AL SINAIDI 

3 DF FAHAD SAID SUWAID AL RASBI *' 75 

1 GK MITHAM ALI SALIM AL AJMI 

10 FWALAZHAR HAMZA ABDUL RAHIM ALBALUSHI * 66 

4 DF MUNTASAR TALIB MOHAMMED AL ZADJALI 
8 DF HAMED WALEED KHAMIS AL MUKHAINI 

14 FW NASSER 'ABDALLAH MOHAMMED AL NAABI 
17 MF WAIL SULAIMAN KHAMIS AL HARTHY 

2 DF ISSA KHALFAN ABDULLAH AL-NAABI 13 












19 DF TARIQ KHAMIS SAID DHANI AL-MASHARY * 71 
Substitutes 

19 MFAHMADAMARA 

1 GK MOHAMMAD OSMAN 
9 FW AHMAD HATEM 

20 MFALI ZEINEH 

11 MF OMAR NAGHNUGH 

2 DF MOHAMAD BARAAABOU ARSHID 

14 MF MOHAMMAD JIHAD ALHLWANI 

15 DF MHD.HATEM AL NABULSI 
7 MF MOHAMMAD MAATOUK 
18 MF MAHMOOD AL ASWAD 
23 GK MOHANAD CHANTA 

16 MF ABDULHAFIZ MAWARDI 

18 FW OSAMA SULAIMAN SAIF AL-HADABI * 80 
7 DF ABDUL RAHMAN KHALIFA AL SHEIADI 

21 MF HARIB KHAMIS ALADAWI 

22 GKAL KHALIL AHMED ALHOSNI 

15 DF MOHAMMED RASHID JUMAAL BALUSHI 

16 MF ABDUL HAKIM JASIM HAMED ABDULLAH AL UWAISI 

9 FWQUSAI SALIM KHAMIS AL-JARADI * 82 
6 MF DAWOOD SULAIMAN SAID AL-JABRI 

12 GK RASHAD MUSALLIM RASHID ALHABSI 

13 MF ABDULLAH MOHAMMED KHAMIS MOHAMMED AL FLAITI 
20 MF LIYTH SARAHAN SABAYAA AL YAQOUBI 

5 MFALI HAMED MOHAMMED AL-DHAHRI 
Team Officials 

ABDALWAKEL ALMASSRI 
BASEM AL MALLAH 
AHMAD ALSALEH 
KHALED JAMMAL 
MALEK SHAKKOUHI 
MAHMOUD FAYOUD 
ANWAR AL BAKR 
MOHAMMAD AKKASH 
HILALALI SAIFALAUFI 
ZAHIR SULAIMAN ZAHIR AL QAMSHOOI 
YAOOUB SA'UD SAIF AL SABAH I 
SULTAN HILAL SULTAN AL HOSNI 
MURAD ALI JUMAAL MAQBALI 
ANDRII ANDRUKHOV 
HAMDAN RASHID SALEEM AL-MAANI 
MOHAMED ABDULLAH MOHAMED AL HARTHY 
KHALID ABBAS HARITH AL YARABI 
Referees 


BINLAPREEDA 
KANG DONGHO 
KIM HEE GON 
SIVAKORN PU-UDOM 
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JORDAN(JOR) 

10 MF REZIQ MOHAMMED SALEH BANIHANI 

11 FW MOHANNAD JEHAD AHMAD SEMREEN 
4 DF MOHAMMAD HISHAM ALI HUSSEIN 

8 MF THAER ASHRAF MOUSA KHALEEL 

2 DF MOHAMMAD KHALDOON HAMED ALLAH ALHYARI 
22 GK OSAMA RAED MAHMOUD ALKAWAMLEH 

16 DF MAJD MOHAMMAD EID ALZAIED 

3 DF FAYEZ FADI FAYEZ LUTFY 

6 MF MOHAMMAD JAMALAHMAD ISSA 

9 DF AMER RASEM ADEL JAMOUS 

7 FW RASHED IBRAHIM BAKHEET ALHANAHNEH 
UZBEKISTAN(UZB) 

20 MF ERGASHEV BOBURMIRZO 
15 MF ABDUALIMOV JAVOKHIR 
7 FW MAMASIDIKOV TEMUR 
11 MF ROZIEV RUSLAN 
14 DF SABIROV DANIYAR 
13 FW SABIROV BOBURBEK 



10 MF JALOLIDDINOV JASURBEK 

5 DF UBAYDULLAEV KHURSHIDBEK 
12 GK QODIROV MUMINMIRZO 

6 DF ABDULBEKOV JASURBEK 
9 MF SODIKOV JALOLIDDIN 

Substitutes 

20 DF OTHMAN GHASSAN MOHAMMAD ELBASHABSHEH 

18 FW SHARIF AHMAD SH. BABLI 

23 FW AHMAD ALI MOHAMMAD ABUHSSEIN ALZGHOUL 

21 DF ADEL ABED ALNASER ADEL ALMASRI 
1 GK KHADER FADI KHADER NASSAR 

5 DF MOHAMMAD BASHAR (MOHAMMAD AMIN) BANI YASEEN 

15 MF QADRI HABES MAHMOUD ALSHATTI 

19 DF KHALEEL SAIL AHMAD ABU TEER 
14 FW OBADA OMAR RAJA ALRUZI 

12 GK YAMEN ABEDELRAHMAN MAROOF AL MAH'D 

17 MF AHMAD MOHANNAD FAYEZ ALAQRABAWI 

13 FW RAYYAN ADNAN MOUSA ABUMARJOUB 

3 MF BURIEV ABDURAUF 

1 GKYULDASHEV SHUKRON 

4 DF ABDURASHIDKHUJAEV SARDOR 

2 DF SAIDOV MIRAZIZ 

19 MF KOSIMOV MIRJALOL 
8 MF RAKHIMKULOV DIYORBEK 

16 MF SATTOROV MIRONSHOKH 

22 FW MIRZASALIMOV BURONBEK 

18 DF JURAEV OTABEK 

21 GK MUKHAMMADJONOV HURSHIDJON 
Team Officials 

BADRAN MOH'D SULEIMAN ALSHAGRAN 
KAMEL ABDULLA ISMAIL JA'RAH 
ABDALLAH SAMIH ATIEN ELQUTATI 
MOUSA KHALEEL HUSSEIN ABU-REZG 
AHMAD MUSTAFA MOHAMMAD SAEED ALZAGHA 
ALI NUMAN SAMI JARADAT 
JUMA IBRAHIM MOH'D ABU THIAB 
KHALED MOHAMMAD AHMAD NEMER 
PULATOV SARVAR 
BURIEV SHUKHRAT 
ABDUMADJIDOV MUZAFFAR 
ABDUHODJAEV SHOVKAT 
NURALIYEV DILSHOD 
KHUZIYAKHMETOV MARAT 
AKRAMOV ZOHID 
KARIMJONOV BOTIRJON 
Referees 



ADEL ALI AHMED KHAMIS ALNAQBI 
AL GHAFRI HAMED TALIB SAIF 
OMAR MUBARAK MAZAROUA AL YAQOUBI 
ZAYED DAWOOD SALMAN KAMAL 


2018 

Qualification 
Fri Sep 22 2017 


BANGLAl 


a 


a 
a \ 
a 
a 


1st Half 


nd Half 


Ext. Time 


Penalty Kick 


D 

D 

a 

a 


YE MEN(Y| 

EM)H| 


Lineups 

BANGLADESH(BAN) 

2 DF MD SANOWAR HOSEN LALMIA 43 

10 FW MD MIRAJ MOLLA 69 
22 MF MD FOYSALAHMED FAHIM 

18 DF MD RUNI HADEIR 
14 MF MDAKASH 
8MFDIPOK ROY 

4 DF MD JEHAD HOSSAIN 

3 DF YEASIN ARAFAT 

22 GK MD SAMEULE BASHAR 
7 DFAKKAS ALI 

17 MF MD MINHAZUL KARIM SHADIN 
YEMEN(YEM) 

9 FW YAHYA ESAM ABDO AL-BALEET 

2 FW SULTAN YOUSEF HAIDAR THABIT *' 45 
17 FW SAAD ALI SALEH ABDULLAH AL-QAAOD 

4 FW HAMZAH MOHAMMED HAMOOD GHALEB SABAH 

19 FW ABDULKAREEM ALI MOHAMMED AL-NOOBAH 








12 FW OSAMAH SAMER DERHEM YAHYA AL-BAADANI * 90 

10 FW SADEQ MOHAMMED RASHED AHMED AL-GALAL 

5 FWAKRAM ADEL YUSR SAEED MOHAMMED 84 

7 FW TAMER NADHEL SAEED SENAN 

18 FW HAMID YAHYA HAMID AL-DHUBRI 

1 GK ABDULLAH ABDULHAKIM HASAN MOHAMMED AL-SADI 
Substitutes 

1 GK MOHAMMED EMON HAWLADAR 

21 MF SHANTU DAS 

12 MF MD ARIF HOSSEN 

15 MF MD TAJ UDDIN 

19 MFANISUR RAHMAN 

16 MF MD MEHEDI HASAN HRIDOY 

5 DF MD NAZMUL HOSSAIN AKONDO 
9 FW MD ALMAN RAHAMAN 

23 GK LEMON HOSSEN 

6 FW MD MOJIBOR RAHMAN JONY 

20 FW MD RAFIU TAHOSIN 

11 FW FAISAL ABDULLAH MOHAMMED SAIF 

22 FW ABDULRAHMAN AHMED ALI AL-RAIMI 

16 FW MOHANAD ALI MOHAMMED HAMOOD AL-GARASH 
3 GK MOHAMMED KHALED AHMED MOHAMMED AL-FAKIH 

21 FW HASAN EBRAHIM ALI AYASH 

14 FW ABDULLAH AHMED ABDULLAH AL-ANESI 

13 FW ABDULRAHMAN KHALED ABDELLAH ALI 

8 FW SUHAIL AREF ABDULRAQEB AL-SELWI 

15 FW ABDULRAHMAN AHMED MOHAMMED QASEM AL-ASHWAL 
20 FW SAIF FADHL MOHAMMED ALI 

Team Officials 

AHASUNUZZAMAN JHANTU 

MD MAHBOOB ALAM PAULO 

MOSTOFA ANOWAR PARVEZ 

FAZLUR RAHMAN BABUL 

MONASH CHANDRA DAS 

MD SHAZIB SHAMS BAKSHI 

MD ELIAS HOSSAIN 

AMIT KHAN SHUVRA 

WAIL GHAZI EBRAHIM AL-AGHBARI 

ABDULRAHMAN QASEM SAEED AL-SHARGABI 

SALAH SALEM MOHAMMED AL-AZZANI 

M. SABAH KHATAM 

ALI GUMAAN SALEM BA SAEEDA 

AHMED MOHAMMED QASEM AL-GAADI 

ABDULSALAM QAID MOHAMMED AL-ASBAHI 

MOHAMMED YAHYA AHMED AL-RAWHANI 


Referees 

MOHD ARIF SHAMIL BIN ABD RASID 
MUHAMMAD NAZMI BIN NASARUDDIN 
SAMAR PAL 
NAGVENKAR TEJAS 


2018 

Qualification 
Fri Sep 22 2017 




B 


1st Half 


0 l 


nd Half 


a 

a 


Ext. Time 


Penalty Kick 


B 

a 

a 

a 


SRI Ml 


Lineups 

SAUDI ARABIA(KSA) 

22 GK SAAD ABDULLAH M YOUSEF 

8 MF MESHARI AMEEN A ALMASHHARI * 27 
11 MF SATTAM HASSAN M ALRUQI 

10 FW HASSAN HASHIM M AL ALI * 23 *' 45 

23 FW JABER YAHYA J QARRADI * 64 * 20 

14 MFAWAD HAIDAR A ALNASHRI 

5 DF RAYAN FAISAL S ALARFAJ * 34 

15 MF ABDULLAH SAAD A ALMUFARRIH 

20 FW ABDULLAH ALI A ALBESHI * 55 
4 DF MOHAMMED ALI M BARNAWI 

6 MF NASSER MAJED N HADHOOD 
SRI LANKA(SRI) 

11 MF MOHAMED NAZEERKHAN MOHAMED RIKAZ 

7 MF RAJAPAKSHA MUDIYANSE RALAHAMILLAGE DINUKA GAYATH 
RAJAPAKSHA 










10 FW PALANISAMI AJITH PRASANTH 

18 FW DELKADA KANKANAMGE VISALKA SULAKSHANA 
5 DF MOHAMED GAUZUL NIZAM MOHAMED NABEEL 

20 GK MATHARA ARACHCHIGE ASHAKTHA MIHIRU WIJESOORIYA 

16 FW EIKMAN DINIAYAS 

9 FW ZULFIKARDEEN AZEEZ MOHAMED AASHIQ 

8 DF ARICHANDRAN RAVIKUMARAN THANUJAN -^35 

17 FW FAISAL MOHAMED SIFAN 

14 FW KODITHUWAKKU ARACHCHIGE CHAMATH HASARINDA 
KODITHUWAKKU 

Substitutes 

2 DF AHMED HUSSAIN A ALNAKHLI 

21 GK MHMMED AHMED A ORIJAH 

7 MF BASIM HASSAN A HASSAN * 47 

17 MF ABDULMUHSEN ESSA M ALDOSSARY 

12 DF TAHAR MOHAMMED T WADI 

9 FW SULTAN ABDULLAH E ALSERIHI 

3 DF HASSAN ALI AALASMARI 

19 MF ABDULAZIZ MUBARAK M AL ZANAN 

13 DF BANDER HUSSEIN YWHAESHI * 73 
1 GK MOHAMMED SALEEM H ALABSI 

18 FW KHALID HUSSAIN A KAABI 

1 GKWAAS MIHINDUKULASURIYA GIHAN SANDEEPA 

21 GK MOHAMED NAUSHAD NUSKAN 

22 MF WANNI ARACHCHIGE SHEHAN HARSHANA PERERA 
12 FW MUJUBUL RAHMAN MOHAMED RUSKHAN 

23 MF RAMZEEN ABDUL HALIQ 

15 FW WEERAPPULI REHAN BRAYAN 

19 DF BANDURAKADA RUMES MENDIS 
Team Officials 

JABRIL IBRAHIM YALEMERI 
AHMED SAEED ALI BIN MAHFOODH 
MANSOUR MOSA E BINGASEM 
MOHAMMED ABDULLAH A ALABDALI 
ABDULRAHMAN MOHAMMED J ALSHAHRANI 
HASSAN MOSA A MAJRASHI 
ABDULRAHMAN SALEH A ALBUKHARI 
QASSEM JABR A ALTAYEB 
ATUWAGEDARA SAMPATH BUDDIKA BANDARA 
ABBAS KHAN MOHAMED AJWAD 
SUZUKI CHIKASHI 
USHIODA YOSHINORI 
ABDUL BARSITH MUHISEEN 

NALAKA SANATH BANDARA DISSANAYAKE DISSANAYAKE 
MUDIYANSELAGE 


Referees 

KHURRAM SHAHZAD 
MOHD SHAHREEN BIN CHE OMAR 
ALI MUHAMMAD 
SUHAIZI BIN SHUKRI 


2018 

Qualification 
Sat Sep 23 2017 


B 


1st Half 


B 


IRAQQRQ 


I 


2 


2 


2nd Half 


B 


B 


Ext. Time 


B 



0| IPenalty Kick 


B 


Lineups 

IRAQ(IRQ) 

1 GK MOHAMMED HASAN HADI AL-HAMADANI 
22 DF AHMED AYAD ABBAS AL-HILFI 

10 FW AHMED ABDULLAH AMEEN DARI GUL 

11 FW HASAN SALMAN SHAN AN 

2 DF HUSSEIN JASIM MOHAMMED AL LATEEF 
16 FW ABDULLAH HASSOON HAMEED 

19 MF ABDULRAZZAQ QASIM KADAH SUBAIHAWI 
8 MF MURTADHAAHMED SHAYEA AL-FURAIJI 

4 DF MOSTAFA IRMAYYIDH MUHI 

20 MF SAJID ABBAS HASHIM AL-LAMI 

5 DF ALI NAEEM MOHAMMED AL-ATTWANI 48 
INDIA(IND) 

2 DF MOIRANGTHEM THOIBA SINGH 

6 FW VIKRAM PARTAP SINGH 

11 MF GIVSON SINGH MOIRANGTHEM 
1 GK LALBIAKHLUA JONGTE 










4 DF SHABAS AHAMMED MOOTHEDATH 

5 DF GURKIRAT SINGH 
3 DF HARPREET SINGH 

10 MF LALCHHANHIMA SAILO 
14 MF RICKY JOHN SHABONG 

7 MF RAVI BAHADUR RANA 

8 FW BEKEY ORAM 
Substitutes 

18 FW HASAN MAJEED KHALEEFAH AL-DHAMADAWI 

14 DFALI KADHIM MOHASIN KINANI 

15 DF AHMED ALI ADIL MUTASHAR ALBU-DARAJ 

7 MF MOHAMMED RIDHA FAISAL HASAN ALGHANNAMI 
23 GK MOHAMMED AHMED CHASIB AL-KINANI 

6 MF HUSSEIN KHALID HADI ALMAGED 
3 DF ALKARAR HAYDERALI HUSSEIN 

12 GK ALI MOHAN KALBSH AL-SAEDI 

17 DF MURTADHA MOHAMMED HUSSEIN ALI 

13 MF MOHAMMED LUAY JASIM MANDALAWI 

9 FW MOHAMMED SADEQ HASAN A. ABDULZAHRA 

21 FW SALAH GHAZI TALIB 

12 MFAENAM GRAFFENBERG JYRWA 

17 MF ERIC REMPUATPUIA CHHANGTE 
9 FW RIDGE MELVIN DEMELLO 

16 DF SANDIP MANDI 

18 FW SHANON ALEIXINHO VEIGAS 

22 FW SUBUNGSA BASUMATARY 

20 GK MANIK BALIYAN 

19 DF SAMIR KERKETTA 

21 DF LALROKIMA 

13 FW HARPREET 

15 FWADARSH RAI DAS 

23 GK NIRAJ KUMAR 
Team Officials 

AHMED JUMAAH AHMED AL-OBAIDI 
SHAKIR MOHAMMED SABBAR 
AMMARZUHAIR LUAIBI 
ALI HUSSAIN MSHARBIT AL-KAABI 
ALI HADI MOHSIN 

ABDULRAHMAN TAHA MOHAMMED AL-AZZAWI 

SAAD HUSSEIN ABBAS AL-AMERI 

ALI EWHAYYIB SHNAIN AL-MAJIDI 

BARRETO JUDE TIOFILO 

FELIX DE SOUZA 

BIBIANO FERNANDES 

SHOUBHIK MUKHOPADHYAY 

ABHISHEK SANJIV WAGH 



ROCKY 

Referees 

TSAPENKOANDREY 
KOCHKAROV BAKHADYR 
MASHENTSEV DMITRII 

WEERAKKODYKARAGE KASUN LAKMAL WEERAKKODY 


2018 

Qualification 
Sun Sep 24 2017 



D 


S 

D £ 

S 

S 


1st Half 


nd Half 


Ext. Time 


Penalty Kick 


b 

2 

S 

E 



Lineups 

LEBANON(LIB) 

21 MF HUSSEIN BDEIR 

2 DF AHMAD AL HARAKEH 

14 MF RALPH NADER HADCHITY 45 
19 DF PETER ALASSEILY 

3 DF ISSAATRISS 

10 MF MAHDI ALAWIE 
9 FW SAMI EL SAID 

15 FW SAID SAAD 

11 FW MOHAMMAD KHALIFE 

12 DF MOHAMAD ZGHEIB 

22 GK RAMI MJALLI 
AFGHANISTAN(AFG) 

4 DF MOHAMMAD AMIN NEZAMI 
8 MF AHMAD TAMIM MIRZADA 

2 DF GHULAM YAHYA KHEDRI 












17 FW FARDIN NASERY 
1 GK M. SHARIF AMINZADA 

3 DF ABDUL MUNIR HAZRATI 

10 MF MOHAMMAD NOMAN WALIZADA 48 * 87 
7 MF FAIZUDDIN SHIRZAD 

16 DF SAJADALI KHALILI 

6 MF SAMIR SAMANDARI * 46 
13 MFALI ZAHIDI 

Substitutes 

7 FW FARID KASSATLY 

20 MF WASSIM AYACH * 68 
1 GK KARIM SALAME 

17 DF YOUSSEF FINIANOS 
23 GK HASSAN ABDALLAH 

6 DF ABDEL RAHMAN CHAMSIN 
5 FW ELIO SAMAHA 

18 FW YOUSSEF ISSA 

13 FW HADI HASSOUN 

8 DF SAJEDAMHAZ 

4 DF HOSSAM NEAMEH 

9 FW SAYED ASGHAR HUSSAINI 

14 FW MOHAMMAD JAFAR REZAIE 

19 MF MAISAM HAIDARI 

12 DF MOHAMMAD AKBAR BAHADURI 
22 GK MOHAMMADULLAH MANGAL 
18 FWABOZAR RAHMANI 

11 MF AHMAD SHABIR RASHIDI * 82 * 53 

15 DF OMID MAHDI TAVAKOLI 

21 MF MOHAMMAD HAROON NASERI 

20 MF HASIBULLAH AHADI 
Team Officials 

HUSSEIN ELJURDI 
EID KAMAR 
SOULTAN KASSEM 
SAAD EDDINE BALHAWAN 
RIAD AL ITANI 
CARLO KARAM 
BACHIR BECHARA 
BASSEM MOHAMAD 
JAWAD ANSARI 
MOHAMMAD MUJTABA FAIZ 
JAN MOHAMMAD HAIDARI 
BEHRAM SIDDIQUI 
KHALED DELAWAR 
Referees 


KASIMOV SHERZOD 
TAKAGI TAKUMI 
OKABE TAKUTO 
GAYNULLIN TIMUR 


2018 

Qualification 
Sun Sep 24 2017 


D 


1 st Half 


D 



S 


D 

\ 

m 

>nd Half! 


E 


E 

I 

Ext. Time 


E 


D g™ 


E 


Penalty Kick 


E 


Lineups 

PALESTINE(PLE) 

19 MF MAHMOUD M. M. WRIDAT * 75 *•' 28 

17 DFALI M.A.RABEI 

11 MF ALQASSAM A.Z. MARSHOOD 

2 DF MAHDI A.S. QOBBAJ 

16 GK MOHAMMED Y.A. HAMED 90 

18 MFSADEQ I.S. OBAID 

6 MFTAREQ M.M. ARAJ 

3 DF MUATH H. H. BARHOUSH 

12 DF ABDALHADI J. A. SAKHEL 

9 FW ASHRAF M. A. ZYOUD 

5 MF OMAR Z. M. KABHA 19 
NEPAL(NEP) 

14 MF DARSHAN GURUNG 

10 FW BIRJESH CHAUDHARY V 10 

4 DF SANJIBARYAL 

7 MF ROSHAN RANA MAGAR 

17 MF SAUGAT KHAWAS 79 










15 MF KARLOSH BAKHARIYA 

3 DF DEEPAK BHANDARA 

6 DF RANDIP PAUDEL 

18 FWAKASH BUDHA MAGAR 

16 GK BISHAL SUNAR 

2 DF ROSHAN DONG 22 
Substitutes 

14 MF QOSSAY K. I. BATTAT 

8 MF ROWAID M.A. SHAKLA 

10 FW AHMED M.Q. ISSA 

4 DFAMJAD M.H.QORAN 

22 GK BARAA M.I.RISHEH 
13 DF LAYTH B.S. SAFADI 

15 DF OMAR F. M. ELEYAN 

1 GK OSAMA T. H. SHARABATI 

23 MF TAREQIMAD J. M. BANIOWDA 

21 MF HASHEM A. Y. ABUHAMMAD 
20 FW BASHAR O. R. SAID 

7 MFALI R. A. SHADAFNH 

19 MFSANJU SHRESTHA 
1 GK ROHIT KARKI 

22 MF NISHAN RAWAL 

9 FW ABHISHEK SHRESTHA 

5 MF PUKAR KHADKA 

11 FW RAN JAN PUN 

20 GK SIDDHANTA RANA MAGAR 

13 DFASHIM GURUNG 39 

12 MFANJAL MAHARJAN 

23 MF ASHOK KINGRING MAGAR 

21 DF SUBASH KARKI 

8 FW SHYRAB LO TAMANG 
Team Officials 

LOAI K. I. ALSALEHI 
MOHAMMAD W A ABDALLAH 
BADER AHMAD BADER AQEL 
YAHYA MUSA MOUHAMMED JALAYTA 
MUSTAFA AY QATTARI 
MUSTAFA M A MAREE 
MOHAMMED Q H ABU ARRA 
BIKASH MALLA 
SANOJ SHRESTHA 
NABIN MAHARJAN 
SUNIL KUMAR SHRESTHA 
ACHYUT RAJ GHIMIRE 
SUMIT SHRESTHA 


RABINDRAJOSHI 
TAKEDA CHIAKI 
Referees 

JASEM ABDULLA YOUSEF ABDULLA AL-ALI 
PARK INSUN 

MONGKOLCHAI PECHSRI 

YAQOUB YOUSUF QASEM HASAN ALHAMMADI 


2018 

Qualification 
Sun Sep 24 2017 



a 


a 

i 

1 St Half! 


a 

■ 

>nd Half 


a 

a 


a 


Ext. Time 


a 


a 


Penalty Kick 


a 



Lineups 

SYRIA(SYR) 

8 MF IBRAHIM JUMROK 

9 FWAHMAD HATEM * '58 

4 DF AHMAD AJJOUR 

5 DF KHALIL ALKADO 

11 MF OMAR NAGHNUGH 7 

10 FW MOTHANNA ARKAWI 

2 DF MOHAMAD BARAAABOU ARSHID 
14 MF MOHAMMAD JIHAD ALHLWANI 

7 MF MOHAMMAD MAATOUK * 14 
23 GK MOHANAD CHANTA 
17 DF YASIN ABO KRSH *- 33 
MALDIVES(MDV) 

11 MF ISMAIL YOOH RIFATH 
10 FW IBRAHIM IMRAN 









2 DF MOHAMED FAIHAAN IMRAN 

21 MFAREEN ABDULLA IBRAHIM 64 
19 MF MOHAMED NAISH NASIH 

1 GK MOHAMED RAIF ABDULLA 90 

4 DF IBRAHIM ANOOF 

6 DF AHMED NAHIL IBRAHIM 80 

7 MF AHMED SAMAH 

8 FW IBRAHIM ILHAN ISMAIL 
13 FW YOUSUF SIDHAAM ALI 

Substitutes 

19 MF AHMAD AMARA 72* 90 
1 GK MOHAMMAD OSMAN 

12 MF AHMAD YASIN DALI 

3 DFAMJAD ALHALLAK 

13 FW ABDAL RHMAN AL KHATIB -*-' 46 
6 MF ABDUL MAJID SHRBAJI 

20 MF ALI ZEINEH 

15 DF MHD.HATEM AL NABULSI 

22 GK MHD.TALAL ALKASHAK 
18 MF MAHMOOD AL ASWAD 

21 DF M-KOTAIBAH ALDABBAGH 

16 MF ABDULHAFIZ MAWARDI 

15 FW MOHAMED MAAISH MAUSOOM 

16 MF RAYYAN ZUBAIR 
18 GK ABDULLA SHAFIU 

5 DF MOHAMED EAKAAL AHMED MUJUTHABA 

9 FW AHMED RASLAAN HAMEED 

23 DF MOHAMED ABAN IMRAN 
3 DF MOHAMED RIFAQ NASIR 

22 GK YOOSUF MEESAM ABDULLAH 
12 DF HASSAN ZIYAADH 

20 MF YAISH MUSTHOFA 

14 MF AHMED RAISHAM HUSSAIN 
Team Officials 

ABDALWAKEL ALMASSRI 
BASEM AL MALLAH 
AHMAD ALSALEH 
KHALED JAMMAL 
MALEK SHAKKOUHI 
MAHMOUD FAYOUD 
ANWAR AL BAKR 
MOHAMMAD AKKASH 
NASHID AHMED 
IBRAHIM SALEEM 


MOHAMED SHAZLY 
ALI SIYAM 

ABDUL HAKEEM MOOSA 
MOHAMED MIMRAH 
Referees 

ALI MIRZABEIGI 

AL-HASANI ALI MOHAMMED AHMED 
HAMAD ALI YOUSEF ABDULLA ALALI 
BONYADIFARD MOOUD 


2018 

Qualification 
Sun Sep 24 2017 


1 st Half 


si 



E 


D 


2nd Half 


E 


SI 


Ext. Time 


E 


si 


nagsiagn 


0 | penalty Kick 


E 


Lineups 

BAHRAIN(BHR) 

7 DF ABDULRAHMAN SAYED MOHAMED MOHAMED 

10 MF AMMAR JAAFAR MERZA ALI ABDULNABI 

15 MF SALEH BADER SALEH SHAMSAN HASAN BIN HAYEE 

12 DF AHMED ABDULHAMEED AHMED HASAN ABDULLA 

17 MF SAYED JAWAD HAIDER ABBAS JAAFAR ALI ALAWI 18 *•' 70 

9 FW ABBAS FADHEL ABBAS JASIM HUSAIN ALASFOOR 
22 GK ABDULLA SALEM JUMA SANAD JUMA ALANBAR 
14 DF ISA ABDULLA ISA GHULOOM ALI 

5 DF HUSAIN MAJED ABDALI ABDULLA AHMED ALSAIRAFI 

13 MF ALI MOHAMED MUKHTAR GHULOOM BAQER 

18 MF ABDULRAHMAN ALI HASAN RASHED AHMED ALAJMI 
JORDAN(JOR) 

10 MF REZIQ MOHAMMED SALEH BANIHANI 9*8 










11 FW MOHANNAD JEHAD AHMAD SEMREEN * 39 *' 36 
4 DF MOHAMMAD HISHAM ALI HUSSEIN 

8 MF THAER ASHRAF MOUSA KHALEEL 

2 DF MOHAMMAD KHALDOON HAMED ALLAH ALHYARI 86 

22 GK OSAMA RAED MAHMOUD ALKAWAMLEH 

16 DF MAJD MOHAMMAD EID ALZAIED 

3 DF FAYEZ FADI FAYEZ LUTFY 

9 DF AMER RASEM ADEL JAMOUS 

17 MF AHMAD MOHANNAD FAYEZ ALAQRABAWI 

7 FW RASHED IBRAHIM BAKHEET ALHANAHNEH 
Substitutes 

6 MF RASHED JAMAL MUSTAFA MOHAMED SALEH BUALLAI 

3 DF ALI HUSAIN HAMAD ABDULHUSAIN HAMAD 

19 MF MAHMOOD ABDULREDHA JAAFAR HASAN MOHAMED 

23 FW ALI HASAN ABDULLA AHMED SALMAN AHMED 

1 GK YUSUF AHMED YUSUF AHMED ALASMAWI 

8 MF NASER EBRAHIM MOHAMED SAAD EID 

20 MF KHALED HAITHAM ALI KHALIFA ALSHEROOQI 

4 DF HUSAIN ALI HASAN AHMED EBRAHIM ALSHOOFA 

11 FW HUSAIN ABDULKARIM MUBARAK ABDULAZIZ 

21 GK HASAN TAHA SAEED HASAN MOHAMED ZAID 

2 DF EHSAN MOHAMED ASAD MOHAMED ABDULLA 

20 DF OTHMAN GHASSAN MOHAMMAD ELBASHABSHEH 

18 FW SHARIF AHMAD SH. BABLI 

23 FW AHMAD ALI MOHAMMAD ABUHSSEIN ALZGHOUL 

21 DFADELABEDALNASERADELALMASRI 
1 GK KHADER FADI KHADER NASSAR 

5 DF MOHAMMAD BASHAR (MOHAMMAD AMIN) BANI YASEEN 
15 MF QADRI HABES MAHMOUD ALSHATTI 

19 DF KHALEEL SAIL AHMAD ABU TEER 

6 MF MOHAMMAD JAMALAHMAD ISSA 
14 FW OBADA OMAR RAJA ALRUZI 

12 GK YAMEN ABEDELRAHMAN MAROOF AL MAH'D 

13 FW RAYYAN ADNAN MOUSA ABUMARJOUB 
Team Officials 

ISA HUSAIN YUSUF HUSAIN 
MOHSEN ALI ABDULLA MOHAMED ALI 
ELRASHID BUKHARI BABIKIR AHMED 
RASHED ABDULRAHMAN SAIF ABDULLA ALDOSERI 
EMAN ISMAIL 

KHALED SHAHEEN SANAD RASHED 
ABDULLA HASAN ABDULLA HASAN ARAFA 
AHMED SALAH MALALLA MOHAMED ABDULLA 
BADRAN MOH'D SULEIMAN ALSHAGRAN 
KAMEL ABDULLA ISMAIL JA'RAH 


ABDALLAH SAMIH ATIEN ELQUTATI 
MOUSA KHALEEL HUSSEIN ABU-REZG 
AHMAD MUSTAFA MOHAMMAD SAEED ALZAGHA 
ALI NUMAN SAMI JARADAT 
JUMA IBRAHIM MOH'D ABU THIAB 
KHALED MOHAMMAD AHMAD NEMER 
Referees 

ADEL ALI AHMED KHAMIS ALNAQBI 
AL GHAFRI HAMED TALIB SAIF 
HAYDER ABDULHASAN ALI UBAYDEE 
OMAR MUBARAK MAZAROUA AL YAQOUBI 


2018 

Qualification 
Sun Sep 24 2017 


B 


1st Half 


B 


ana 


B 


3 


2nd Half 


D 


3 


Ext. Time 


B 



0| iPenalty Kick 


B 


Lineups 

OMAN(OMA) 

21 MF HARIB KHAMIS ALADAWI 
11 FW OMAR NASSER RAJAB AL SALTI 

23 DF MULHAM YOUSUF RABIA AL SINAIDI 34 

3 DF FAHAD SAID SUWAID AL RASBI 

1 GK MITHAM ALI SALIM AL AJMI 

10 FWALAZHAR HAMZA ABDUL RAHIM AL BALUSHI 

4 DF MUNTASAR TALIB MOHAMMED AL ZADJALI 

8 DF HAMED WALEED KHAMIS AL MUKHAINI 

17 MF WAIL SULAIMAN KHAMIS AL HARTHY 42 

9 FW QUSAI SALIM KHAMIS AL-JARADI 

2 DF ISSA KHALFAN ABDULLAH AL-NAABI 










TAJIKISTAN(TJK) 

7 DF EMOMALI AHMADKHON 90 I 90 <60 
18 FW KHASANOV AZIZBEK 45 

22 MF KHOLOV ISROIL * 76 

14 MF RAHMATOV SHARIFBEK 

11 DF SANGOV SHOHRUKH 

8 FW ZABIROV NIDOYOR 
10 FW ZAIROV ISLOM 

2 MF SHARIPOV JONIBEK 

5 MF NAZAROV SHAHROM 

23 GKQIRGHIZBOEV SHOHRUKH 90 

4 DF LITFULLAEV MUHAMMADRASUL 
Substitutes 

18 FW OSAMA SULAIMAN SAIF AL-HADABI 
7 DF ABDUL RAHMAN KHALIFA AL SHEIADI 

22 GKAL KHALIL AHMED ALHOSNI 

15 DF MOHAMMED RASHID JUMAAL BALUSHI 

14 FW NASSER 'ABDALLAH MOHAMMED AL NAABI 

16 MF ABDUL HAKIM JASIM HAMED ABDULLAH AL UWAISI 

19 DF TARIQ KHAMIS SAID DHANI AL-MASHARY 

6 MF DAWOOD SULAIMAN SAID AL-JABRI 

12 GK RASHAD MUSALLIM RASHID ALHABSI 

13 MF ABDULLAH MOHAMMED KHAMIS MOHAMMED AL FLAITI 

20 MF LIYTH SARAHAN SABAYAA AL YAQOUBI 

5 MFALI HAMED MOHAMMED AL-DHAHRI 

17 DF KHOLIKOV UMEDJON 

21 FW ISMOILOV SUNATULLO 

9 MF SOIROV RUSTAM 

12 FW AZIMOV MEHROBJON 

23 GK GHOIBOV AZIZJON 

20 FW DADABOEV SHERZOD 
19 FW RAKHIMOV ALISHER 

3 FW RAFIEV MARUF 

1 GK IBROHIMOV KOMRON 

6 FW SATTOROV JAMSHED 

15 FW RIZOMOV MUHAMADJON 
Team Officials 

HILALALI SAIFALAUFI 

ZAHIR SULAIMAN ZAHIR AL QAMSHOOI 

YA'QOUB SA'UD SAIF AL SABAH I 

SULTAN HILAL SULTAN AL HOSNI 

MURAD ALI JUMAAL MAQBALI 

ANDRII ANDRUKHOV 

HAMDAN RASHID SALEEM AL-MAANI 

MOHAMED ABDULLAH MOHAMED AL HARTHY 


KHALID ABBAS HARITH AL YARABI 
NUROV UMAR 
RAHMONOV SAFARALI 
NOROV ASATULLO 
RAKHIMOV ZAYNIDIN 
NASYROV BAKHODUR 
KHOLOV MIRODZHIDDIN 
Referees 

FAHAD AWAIEDH FALUMRI 
KANG DONGHO 
KIM HEE GON 
SIVAKORN PU-UDOM 


2018 

Qualification 
Sun Sep 24 2017 



B 


1st Half 


B 


B 


B 

\ 

>nd Half! 


B 


B 

1 

Ext. Time 


B 


0 Penalty Kick 


B 


BANGLAl 


Lineups 

QATAR(QAT) 

9 FW ABDULRAHMAN HASSAN A S AL-ABDULRAHMAN 
1 GK YOUSEF ABDULLAH M BALIDEH 

15 DF SAOUD ABDULRAB M A ALYAFEI 
5 DF ABDULRAHMAN IBRAHIM S A AL-BASTI 

7 MF JASSIM FAHAD A TH AL-ZARRA 

10 FW ABDULLATIF HASSAN A H AL-ISHAQ 21 
12 DF ABDULLA ESSA M H AL-SULAITI 

3 DF KHALIFA YOUSUF H M ALOBAIDLI 

4 MF AHMAD ALIA A AL-MULLA 

8 MF OSAMAH ABDULKARIM A ALTAIRI 









18 FW YOUSEF OTHMAN A THABIT 
BANGLADESH(BAN) 

2 DF MD SANOWAR HOSEN LALMIA 

10 FW MD Ml RAJ MOLLA 

22 MF MD FOYSALAHMED FAHIM 81 * 81 

18 DF MD RUNI HADEIR 
14 MF MDAKASH 

8 MF DIPOK ROY * 70 

4 DF MD JEHAD HOSSAIN 

3 DF YEASIN ARAFAT 34 

22 GK MD SAMEULE BASHAR 
7 DFAKKAS ALI 

17 MF MD MINHAZUL KARIM SHADIN 
Substitutes 

21 FW ABDULLA YASER N M KUSI 

16 FW AHMAD KHALID A S ALOBAIDLI 

23 GK ABDULRAHMAN ALI M Y AL-HAY 

13 DF FAISAL METEB A B AL-MANSOORI 

19 FW JABER MESHLESH J M AL-KHAYARIN 

20 MF IBRAHIM METEB A B AL-MANSOORI 

22 GK ALI MOHAMMED A GHULAIS 

6 MF JASSEM GABER E ABDULSALLAM 

11 MF ABDULLA BADR A A ALYAZIDI 

2 DF ABDALLA SIRELKHATIM A YOUSIF 

17 FW CHALPAN ABDULLAH ABDULNASIR 

14 DF YAHYA MASHOOR K ALLEIMON 
1 GK MOHAMMED EMON HAWLADAR 

21 MF SHANTU DAS 

12 MF MD ARIF HOSSEN 

15 MF MD TAJ UDDIN 

19 MFANISUR RAHMAN 

16 MF MD MEHEDI HASAN HRIDOY 

5 DF MD NAZMUL HOSSAIN AKONDO 

9 FW MD ALMAN RAHAMAN 

23 GK LEMON HOSSEN 

6 FW MD MOJIBOR RAHMAN JONY 

13 DF MD SAIFUL ISLAM 

20 FW MD RAFIU TAHOSIN 
Team Officials 

FELIPE SANCHEZ MATEOS 
CALLUM GRANT WALSH 
FRANCESCO FARIOLI 
MIGUEL ANGEL RAMIREZ MEDINA 
HAMED AYEDH H A AL-AHBABI 
DANIEL SEBO 


MOURAD MOKRANI 
JASSIM MOHAMMED A AAL-SUMAITI 
AHASUNUZZAMAN JHANTU 
MD MAHBOOB ALAM PAULO 
MOSTOFA ANOWAR PARVEZ 
FAZLUR RAHMAN BABUL 
MONASH CHANDRA DAS 
MD SHAZIB SHAMS BAKSHI 
MD ELIAS HOSSAIN 
AMIT KHAN SHUVRA 
Referees 

CHYNYBEKOV ZAMIRBEK 
FAIZULLIN TIMUR 

LOKU KASTHOTAGE IRAN UDAYAKANTHA 
NAGVENKAR TEJAS 


2018 

Qualification 
Sun Sep 24 2017 


SI 


1 st Half 



si 


0 l 

SI 


nd Half 


Ext. Time 


0 * Penalty Kick 


Lineups 

UZBEKISTAN(UZB) 

20 MF ERGASHEV BOBURMIRZO 
15 MF ABDUALIMOV JAVOKHIR 

7 FW MAMASIDIKOV TEMUR 28 

14 DF SABIROV DANIYAR 62 
13 FW SABIROV BOBURBEK 

10 MF JALOLIDDINOV JASURBEK 90 









16 MF SATTOROV MIRONSHOKH 

5 DF UBAYDULLAEV KHURSHIDBEK 
12 GK QODIROV MUMINMIRZO 

6 DF ABDULBEKOV JASURBEK 

9 MF SODIKOV JALOLIDDIN 
SAUDI ARABIA(KSA) 

22 GK SAAD ABDULLAH M YOUSEF 
8 MF MESHARI AMEEN A ALMASHHARI 

11 MF SATTAM HASSAN M ALRUQI 

10 FW HASSAN HASHIM M AL ALI *•' 79 

14 MFAWAD HAIDAR A ALNASHRI 

5 DF RAYAN FAISAL S ALARFAJ 34 

15 MF ABDULLAH SAAD A ALMUFARRIH 29 

12 DF TAHAR MOHAMMED T WADI 
4 DF MOHAMMED ALI M BARNAWI 

6 MF NASSER MAJED N HADHOOD 

18 FW KHALID HUSSAIN A KAABI 
Substitutes 

3 MF BURIEV ABDURAUF 

1 GK YULDASHEV SHUKRON 

4 DF ABDURASHIDKHUJAEV SARDOR 

11 MF ROZIEV RUSLAN 

2 DF SAIDOV MIRAZIZ 

19 MF KOSIMOV MIRJALOL 

8 MF RAKHIMKULOV DIYORBEK 

22 FW MIRZASALIMOV BURONBEK 

18 DF JURAEV OTABEK 

21 GK MUKHAMMADJONOV HURSHIDJON 

2 DF AHMED HUSSAIN A ALNAKHLI 

23 FW JABER YAHYA J QARRADI 
21 GK MHMMED AHMED A ORIJAH 

7 MF BASIM HASSAN A HASSAN 

17 MF ABDULMUHSEN ESSA M ALDOSSARY 

20 FW ABDULLAH ALI AALBESHI 

9 FW SULTAN ABDULLAH E ALSERIHI 

3 DF HASSAN ALI AALASMARI 

19 MF ABDULAZIZ MUBARAK M AL ZANAN 

13 DF BANDER HUSSEIN Y WHAESHI 
1 GK MOHAMMED SALEEM H ALABSI 

Team Officials 

PULATOV SARVAR 
BURIEV SHUKHRAT 
ABDUMADJIDOV MUZAFFAR 
ABDUHODJAEV SHOVKAT 
NURALIYEV DILSHOD 


KHUZIYAKHMETOV MARAT 
AKRAMOV ZOHID 
KARIMJONOV BOTIRJON 
JABRIL IBRAHIM YALEMERI 
AHMED SAEED ALI BIN MAHFOODH 
MANSOUR MOSA E BINGASEM 
MOHAMMED ABDULLAH A ALABDALI 
ABDULRAHMAN MOHAMMED J ALSHAHRANI 
HASSAN MOSA A MAJRASHI 
ABDULRAHMAN SALEH A ALBUKHARI 
QASSEM JABR A ALTAYEB 
Referees 

KURBANOV CHARYMURAT 
MOHD SHAHREEN BIN CHE OMAR 
PALVAN PALVANOV 
SUHAIZI BIN SHUKRI 



